Sigla 

Resisfenza 

Potenza 

Rl 

1 MG 

'U w 

R2 

22 KG 

V« w 

R3 

2.2 KG 

1 w 

R4 

2.2 M G 

l U w 

R5 

55 G 

3 W 

R5* 

125 G 

6 W 

R6 

0.5 MG Lesa. 

lipo 4B2 

R 7 

22 G 

2 W 

R8 

4.7 MG 

Va W 



DUCATI - Mod. RR 1350 - Onde media da 520 a 

























